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Zoologica Vol. XIII, No. 3 


BERMUDA OCEANOGRAPHIC EXPEDITIONS 

INDIVIDUAL NETS AND DATA* 

1931 

By William Beebe 


Nets by Vertical Distribution—1931 



May 

June 

July 

Aug, 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Total 

Surface 

6 

6 

1 

4 

2 


8 

27 

25 


3 

4 


2 



9 

50 


2 

8 


4 



14 

100 


3 

5 


3 



11 

200 


4 

4 


1 



9 

300 


6 

23 

2 

5 



36 

400 


3 

5 

9 

3 



20 

500 


7 

3 

18 

10 

*2 


40 

600 


6 

4 

16 

10 

2 


38 

700 


7 

3 

18 

10 

2 


40 

800 


7 

3 

20 

10 

2 


42 

900 


6 

4 

17 

10 

2 


39 

1000 


5 

3 

23 

10 

2 


43 

1100 



# # 


1 



1 

1200 









1300 









1400 


i 






1 

1500 



# 9 

i 

*2 



3 

2000 



•• 


1 



1 

TOTAL 

6 

66 

70 

128 

84 

12 

8 

374 


General Summary of Vertical Distribution 
of 1350 Nets (1929, 1930, 1931) 


Surface 

113 

800 

174 

25 

9 

900 

174 

50 

14 

1000 

178 

100 

21 

1100 

5 

200 

21 

1200 

1 

300 

59 

1400 

1 

400 

60 

1500 

3 

500 

172 

2000 

1 

600 

172 


— 

700 

172 

TOTAL 

1350 


Contribution, New York Zoological Society, Department of Tropical Research, No. 366. 
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Individual Nets and Data 


Net 

No. 

Type 

of 

Net 

Depth 

Date 

1931 

i 

Start 
of Haul 

Dura¬ 
tion of 
Haul 

Direction 
of Haul 


Wind 


Fath¬ 

oms 

Metres 

Weather 

Direction 

Force 

Sea 





May 


H 

M 






977 

Metre 

0 

0 

12 

8:05PM 


25 

S to SE 

Overcast 

E 

1 

Swell 

978 

Metre 

0 

0 

15 

8:15 


25 

SE 

No moon 

SE 

3 

Choppy 

979 

Metre 

0 

0 

16 

8:10 


20 

S to N 

No moon 

SE 

1 

Calm 

980 

Metre 

0 

0 

17 

8:05 

1 

0 

S to N 

No moon 

SE 

1 

Choppy 

981 

Metre 

0 

0 

18 

9:55 


30 

SE 

No moon 

O 

0 

Calm 

982 

Metre 

0 

0 

19 

9:00 


30 

NW 

No moon 

SE 

2 

Choppy 





June 









983 

Metre 

500 

914 

2 

10:00 AM 

4 

1 

SE 

Clear 

sw 

4 

Choppy 

984 

Metre 

600 

1097 

2 

10:00 

4 

1 

SE 

Clear 

sw 

4 

Choppy 

985 

Metre 

700 

1280 

2 

10:00 

4 

1 

SE 

Clear 

sw 

4 

Choppy 

986 

Metre 

800 

1463 

2 

10:00 

4 

1 

SE 

Clear 

sw 

4 

Choppy 

9S7 

Metre 

900 

1646 

2 

10:00 

4 

1 

SE 

Clear 

sw 

4 

Choppy 

988 

Metre 

1000 

1829 

2 

10:00 

4 

1 

SE 

Clear 

sw 

4 

Choppy 

989 

Metre 

0 

0 

3 

8:25PM 


35 

SE 

No moon 

NxE 

3 

Choppy 

99C 

Metre 

500 

914 

4 

9:30 AM 

4 

5 

E 

Clear 

N 

2 

Moderate 

991 

Metre 

600 

1097 

4 

9:30 

4 

5 

E 

Clear 

N 

2 

Moderate 

992 

Metre 

700 

1280 

4 

9:30 

4 

5 

E 

Clear 

N 

2 

Moderate 

993 

Metre 

800 

1463 

4 

9:30 

4 

5 

E 

Clear 

N 

2 

Moderate 

994 

Metre 

900 

1646 

4 

9:30 

4 

5 

E 

Clear 

N 

2 

Moderate 

995 

Metre 

1000 

1829 

4 

9:30 

4 

5 

E 

Clear 

N 

2 

Moderate 

996 

Metre 

400 

732 

5 

9:15 

4 

10 

SxW 

Clear 

W 

2 

Moderate 

997 

Metre 

5C0 

914 

5 

9:15 

4 

10 

SxW 

Clear 

W 

2 

Moderate 

998 

Metre 

600 

1097 

5 

9:15 

4 

10 

SxW 

Clear 

w 

2 

Moderate 

999 

Metre 

700 

1280 

5 

9:15 

4 

10 

SxW 

Clear 

w 

2 

Moderate 

1C00 

Metre 

700 

1230 

5 

9:15 

4 

10 

SxW 

Clear 

w 

2 

Moderate 

1001 

Metre 

800 

1463 

5 

9:15 

4 

10 

SxW 

Clear 

w 

2 

Moderate 

1002 

Metre 

300 

549 

6 

9:20 

4 

10 

SSW 

Clear 

NW 

3 

Moderate 

1003 

Metre 

500 

1 914 

6 

9:20 

4 

10 

ssw 

Clear 

NW 

3 

Moderate 

1004 

Metre 

600 

1097 

6 

9:20 

4 

10 

SSW 

Clear 

NW 

3 

Moderate 

1005 

Metre 

700 

1280 

6 

9:20 

4 

10 

ssw 

Clear 

NW 

3 

Moderate 

1006 

Metre 

800 

1463 

6 

9:20 

4 

10 

ssw 

Clear 

NW 

3 

Moderate 

1007 

Metre 

‘ 800 

1463 

6 

9:20 

4 

10 

ssw 

Clear 

NW 

3 

Moderate 

1008 

Metre 

600 

1097 

11 

9:20 

3 

50 

E 

Overcast 

SW 

4 

Choppy 

1009 

Metre 

900 

1646 

11 

9:20 

3 

50 

E 

O vercast 

sw 

4 

Choppy 

1010 

Metre 

900 

1646 

11 

9:20 

3 

50 

E 

Overcast 

SW 

4 

Choppy 

1011 

Metre 

1000 

1829 

11 

9:20 

3 

50 

E 

Overcast 

SW 

4 

Choppy 

1012 

Metre 

1000 

1829 

11 

9:20 

3 

50 

E 

Overcast 

sw 

4 

Choppy 

1013 

/Wire 
\ Metre 

400 

732 

,12 

9:00 

1 


SSE 

Overcast 

NW 

5 

Rough 

1014 

/Wire 
i Metre 

500 

914 

13 

9:00 

1 

25 

ESE 

Overcast 

w 

4 

Rough 

1015 

Metre 

500 

914 

15 

9:45 

4 

5 

ssw 

Overcast 

NW 

4 

Choppy 

1016 

Metre 

500 

914 

15 

9:45 

4 

5 

ssw 

Overcast 

NW 

4 

Choppy 

1017 

Metre 

900 

1646 

15 

9:45 

4 

5 

ssw 

Overcast 

NW 

4 

Choppy 

1018 

Metre 

.900 

1646 

15 

9:45 

4 

5 

ssw 

Overcast 

NW 

4 

Choppy 

1019 

Metre 

1000 

1829 

15 

9:45 

4 

5 

ssw 

Overcast 

NW 

4 

Choppy 

1020 

Metre 

1400 

2562 

15 

9:45 

4 

5 

ssw^ 

Overcast 

NW 

4 

Choppy 

1021 

Metre 

600 

1097 

16 

9:17 

4 

0 

SE 

Overcast 

NW 

1 

Calm 

1022 

Metre 

700 

1280 

16 

9:17 

4 

0 

SE 

Overcast 

NW 

1 

Calm 

1023 

Metre 

700 

1280 

16 

9:17 

4 

0 

SE 

Overcast 

NW 

1 

Calm 
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Individual Nets and Data— Continued 


Net * 
No. 

Type 

of 

Net 1 

Depth 

Date 

1931 

Start l 
of Haul 

Dura¬ 
tion of 
Haul 

Direction 
of Haul 


Wind 


Fath¬ 

oms 

Metres 

Weather 

Direction 

Force 

Sea 





June 


H 

M 






1024 

Metre 

800 

1463 

16 

9:17AM 

4 

0 

SE 

Overcast 

NW 

1 

Calm 

1025 

Metre 

800 

1463 

16 

9:17 

4 

0 

SE 

Overcast 

NW 

1 

Calm 

1026 

Metre 

1000 

1829 

16 

9:17 

4 

0 

SE 

Overcast 

NW 

1 

Calm 

1027 

Metre 

0 

0 

17 

8:30PM 


40 

N 

Overcast 

SW 

2 

Choppy 

1028 

Metre 

0 

0 

20 

9:20 


30 

sw 

Moonlight 

o 

0 

Calm 

1029 

/Wire 2 
\ Metre 

200 

366 

22 

10:30AM 

1 

50 

NW 

Clear 

sw 

1 

Calm 

1030 

/Wire 2 
\Metre 

400 

732 

22 

1:20PM 

1 

25 

SE 

Clear 

sw 

1 

Calm 

1031 

Metre 

0 

0 

23 

9:08 AM 

5 

0 

SW 

Clear 

sw 

1 

Calm 

1032 

Metre 

25 

45 

23 

9:08 

5 

0 

SW 

Clear 

sw 

1 

Calm 

1033 

Metre 

200 

366 

23 

9:08 

5 

0 

sw 

Clear 

sw 

1 

Calm 

1034 

Metre 

300 

549 

23 

9:08 

5 

0 

sw 

Clear 

sw 

1 

Calm 

1035 

Metre 

100 

183 

25 

9:06 

4 

39 

sw 

Clear 

NW 

4 

Choppy 

1036 

Metre 

200 

366 

25 

9:06 

4 

39 

sw 

Clear 

NW 

4 

Choppv 

1037 

Metre 

300 

549 

25 

9:06 

4 

39 

sw 

Clear 

NW 

4 

Choppy 

1038 

Metre 

300 

549 

25 

9:06 

4 

39 

sw 

Clear 

j NW 

4 

Choppy 

1039' 

Metre 

0 

0 

26 

8:50 

4 

10 

ESE 

Overcast 

E 

4 

Rough 

1040 

Metre 

25 

45 

26 

8:50 

4 

10 

ESE 

Overcast 

E 

4 

Rough 

1041 

Metre 

50 

92 

26 

8:50 

4 

10 

ESE 

Overcast 

E 

4 

Rough 

1042 

Metre 

100 

183 

26 

8:50 

4 

10 

ESE 

Overcast 

E 

4 

Rough 

1043 

Metre 

300 

549 

26 

8:50 

4 

10 

ESE 

Overcast 

E 

4 

Rough 

1044 

Metre 

0 

0 

27 

8:40 

4 

0 

Circle 

Overcast 

SE 

3 

Moderate 

1045 

Metre 

25 

45 ! 

27 

8:40 

4 

0 

Circle 

Overcast 

SE 

3 

Moderate 

1046 

Metre 

50 

92 

27 

8:40 

4 

0 

Circle 

Overcast 

SE 

3 

Moderate 

1047 

Metre 

100 

183 

27 

8:40 

4 

0 

Circle 

Overcast 

SE 

3 

Moderate 

1048 

Metre 

300 

549 

27 

8:40 

4 

0 

Circle 

Overcast 

SE 

3 

Moderate 





July 









1049 

Metre 

0 

0 

6 

8:38 

5 

5 

sw 

Clear 

NE 

4 

Choppy 

1050 

Metre 

25 

45 

6 

8:38 

5 

5 

SW 

Clear 

NE 

4 

Choppy 

1051 

Metre 

50 

92 

6 

8:38 

5 

5 

SW 

Clear 

NE 

4 

Choppy 

1052 

Metre 

300 

549 

6 

8:38 

5 

5 

sw 

Clear 

NE 

4 

Choppy 

1053 

i Metre 

300 

549 

6 

8:38 

5 

5 

sw 

Clear 

NE 

4 

Choppy 

1054 

Metre 

25 

45 

7 

8:40 

5 

0 

NW 

Clear 

NE 

2 

Moderate 

1055 

i Metre 

50 

92 

7 

8:40 

5 

0 

NW 

Clear 

NE 

2 

Moderate 

1056 

i Metre 

i 50 

92 

7 

8:40 

5 

0 

NW 

Clear 

NE 

2 

Moderate 

1057 

1 Metre 

100 

183 

7 

8:40 

5 

0 

NW 

Clear 

NE 

2 

Moderate 

1058 

i 1 Metre 

! 300 

549 

7 

8:40 

5 

0 

NW 

Clear 

NE 

2 

Moderate 

105S 

\ Metre 

! 100 

183 

8 

8:40 

5 

0 

ESE 

Clear 

E 

2 

Calm 

1060 Metre 

! 200 

366 

8 

8:40 

5 

0 

ESE 

Clear 

E 

2 

Calm 

1061 

. Metre 

; 300 

549 

8 

8:40 

5 

0 

ESE 

Clear 

E 

2 

Calm 

1062 

l Metre 

i 300 

549 

8 

8:40 

5 

0 

ESE 

Clear 

E 

2 

Calm 

1065 

5 Metre 

s 300 

549 

8 

8:40 

5 

0 

ESE 

Clear 

E 

2 

Calm 

1064 

L Metre 

1 100 

183 

9 

9:09 

4 

32 

E 

Clear 

SE 

4 

Swell 

1065 Metre 

5 200 

366 

9 

9:09 

4 

32 

E 

Clear 

SE 

4 

Swell 

106( 

i Metre 

i 300 

549 

9 

9:09 

4 

32 

E 

Clear 

SE 

4 

Swell 

106' 

f Metre 

^ 300 

549 

9 

9:09 

4 

32 

E 

Clear 

SE 

4 

Swell 

106£ 

i Metre 

i 300 

549 

9 

9:09 

4 

32 

E 

Clear 

SE 

4 

Swell 

1062 

) Metre 50 

92 

10 

8:40 

4 

50 

W 

Clear 

S 

2 

Swell 
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Individual Nets and Data — Continued 


Net 

No. 

Type 

of 

Net 

Depth 

Date 

1931 

Start 
of Haul 

Dura¬ 
tion of 
Haul 

Direction 
of Haul 


Wind 


Fath¬ 

oms 

Metres 

Weather 

Direction 

Force 

Sea 

1070 

Metre 

300 

549 

July 

10 

8:40 AM 

H M 

4 50 

W 

Clear 

S 

2 

Swell 

1071 

Metre 

300 

549 

10 

8:40 

4 50 

W 

Clear 

S 

2 

Swell 

1072 

Metre 

300 

549 

10 

8:40 

4 50 

AV 

Clear 

s 

2 

Swell 

1073 

Metre 

300 

549 

10 

8:40 

4 50 

W 

Clear 

s 

2 

Swell 

1074 

Metre 

25 

45 

11 

8:46 

5 46 

E 

Clear 

SE 

3 

Swell 

1075 

Metre 

50 

92 

11 

8:46 

5 46 

E 

Clear 

SE 

3 

Swell 

1076 

Metre 

300 

549 

11 

8:46 

5 46 

E 

Clear 

SE 

3 

Swell 

1077 

Metre 

300 

549 

11 

8:46 

5 46 

E 

Clear 

SE 

3 

Swell 

1078 

Metre 

300 

549 

11 

8:46 

5 46 

E 

Clear 

SE 

3 

Swell 

1079 

Metre 

50 

92 

14 

8:50 

5 40 

SW 

Clear 

S 

2 

Calm 

1080 

Metre 

100 

183 

14 

8:50 

5 40 

sw 

Clear 

s 

2 

Calm 

1081 

Metre 

200 

366 

14 

8:50 

5 40 

SW 

Clear 

s 

2 

Calm 

1082 

Metre 

300 

549 

14 

8:50 

5 40 

sw 

Clear 

s 

2 

Calm 

1083 

Metre 

300 

549 

14 

8:50 

5 40 

sw 

Clear 

s 

2 

Calm 

1084 

Metre 

25 

45 

15 

8:50 

5 25 

E to NE 

Overcast 

sw 

1 

Calm 

1085 

Metre 

50 

92 

15 

8:50 

5 25 

E to NE 

Overcast 

sw 

1 

Calm 

1086 

Metre 

300 

549 

15 

8:50 

5 25 

E to NE 

Overcast 

sw 

1 

Calm 

1087 

Metre 

300 

549 

15 

8:50 

5 25 

E to NE 

Overcast 

sw 

1 

Calm 

1088 

Metre 

300 

549 

15 

8:50 

5 25 

E to NE 

Overcast 

sw 

1 

Calm 

1089 

Metre 

50 

92 

18 

8:57 

2 33 

SW to E 

Squally 

w 

4 

Swell 

1090 

Metre 

100 

183 

18 

8:57 

2 33 

SW to E 

Squally 

w 

4 

Swell 

1091 

Metre 

200 

366 

18 

8:57 

2 33 

SW toE 

Squally 

w 

4 

Swell 

1092 

Metre 

300 

549 

18 

8:57 

2 33 

SW toE 

Squally 

w 

4 

Swell 

1093 

Metre 

300 

549 

18 

8:57 

2 33 

SW toE 

Squally 

w 

4 

Swell 

1094 

Metre 

400 

732 

24 

9:17 

4 58 

ESE 

Clear 

sw 

1 

Calm 

1095 

Metre 

600 

1097 

24 

9:17 

4 58 

ESE 

Clear 

sw 

1 

Calm 

1096 

Metre 

700 

1280 

24 

9:17 

4 58 

ESE 

Clear 

sw 

1 

Calm 

1097 

Metre 

700 

1280 

25 

9:17 

4 58 

ESE 

Clear 

sw 

1 

Calm 

1098 

Metre 

900 

1646 

24 

9:17 

4 58 

ESE 

Clear 

sw 

1 

Calm 

1099 

Metre 

900 

1646 

24 

9:17 

4 58 

ESE 

Clear 

sw 

1 

Calm 

1100 

Metre 

1000 

1829 

24 

9:17 

4 58 

ESE 

Clear 

sw 

1 

Calm 

1101 

Metre 

400 

732 

25 

9:30 

4 10 

S 

Overcast 

s 

1 

Calm 

1102 

Metre 

500 

914 

25 , 

9:30 

4 10 

s 

Overcast 

s 

1 

Calm 

1103 

Metre 

600 

1097 

25 

9:30 

4 10 

s 

Overcast 

s 

1 

Calm 

1104 

Metre 

700 

1280 

25 

9:30 

4 10 

s ' 

Overcast 

s 

1 

Calm 

11051 

Metre 

800 

1463 

25 

9:30 

4 10 

s 

Overcast 

s 

1 

Calm 

1106 

Metre 

900 

1646 

25 

9:30 

4 10 

s 

Overcast 

s 

1 

Calm 

1107 

Metre 

400 

732 

27 

9:30 

4 0 

sw 

Overcast 

sw 

1 

Calm 

1108 

Metre 

500 

914 

27 

9:30 

4 0 

sw 

Overcast 

sw 

1 

Calm 

1109 

Metre 

600 

1097 

27 

9:30 

4 0 

sw 

Overcast 

sw 

1 

Calm 

1110 

Metre 

600 

1097 

27 

9:30 

4 0 

sw 

Overcast 

sw 

1 

Calm 

1111 

Metre 

800 

1463 

27 

9:30 

4 0 

sw 

Overcast 

sw 

1 

Calm 

1112 

Metre 

900 

1646 

27 

9:30 

4 0 

sw 

Overcast 

sw 

1 

Calm 

1113 

Metre 

400 

732 

29 

9:34 

4 11 

ESE 

Clear 

s 

1 

Calm 

1114 

Metre 

400 

732 

29 

9:34 

4 11 

ESE 

Clear 

s 

1 

Calm 

1115 

Metre 

500 

914 

29 

9:34 

4 11 

ESE 

Clear 

s 

1 

Calm 

1116 

Metre 

800 

1463 

29 

9:34 

4 11 

ESE 

Clear 

s 

1 

Calm 

1117 

Metre 

1000 

1829 

29 

9:34 

4 11 

ESE 

Clear 

s 

1 

Calm 

1118 

Metre 

1000 

1829 

29 

9:34 

4 11 

ESE 

Clear 

1 s 

1 

Calm 
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Individual Nets and Data— Continued 


Net 

No. 

Type 

of 

Net 

Depth 

Date 

1931 

Start 
of Haul 

Dura¬ 
tion of 
Haul 

Direction 
of Haul 


Wind 


Fath¬ 

oms 

Metres 

Weather 

Direction 

Force 

Sea 

1119 

Metre 

400 

732 

Aug. 

3 

9:08 AM 

H M 

4 33 

E 

Overcast 

NW 

1 

Moderate 

1120 

Metre 

400 

732 

3 

9:08 

4 33 

E 

Overcast 

NW 

1 

Moderate 

1121 

Metre 

500 

914 

3 

9:08 

4 33 

E 

Overcast 

NW 

1 

Moderate 

1122 

Metre 

600 

1097 

3 

9:08 

4 33 

E 

Overcast 

NW 

1 

Moderate 

1123 

Metre 

700 

1280 

3 

9:08 

4 33 

E 

Overcast 

NW 

1 

Moderate 

1124 

Metre 

800 

1463 

3 

9:08 

4 33 

, E 

Overcast 

NW 

1 

Moderate 

1125 

Metre 

400 

732 

4 

9:24 

4 6 

SxW 

Clear 

NE 

1 

Calm 

1126 

Metre 

400 

732 

4 

9:24 

4 6 

SxW 

Clear 

NE 

1 

Calm 

1127 

Metre 

900 

1646 

4 

9:24 

4 6 

SxW 

Clear 

NE 

1 

Calm 

1128 

Metre 

1000 

1829 

4 

9:24 

4 6 

SxW 

Clear 

NE 

1 

Calm 

1129 

Metre 

1000 

1829 

4 

9:24 

4 6 

SxW 

Clear 

NE 

1 

Calm 

1130 

Metre 

1000 

1829 

4 

9:24 

4 6 

SxW 

Clear 

NE 

1 

Calm 

1131 

Metre 

500 

914 

5 

9:20 

4 20 

ESE 

Clear 

0 

0 

Calm 

1132 

Metre 

600 

1097 

5 

9:20 

4 20 

ESE 

Clear 

0 

0 

Calm 

1133 

Metre 

700 

1280 

5 

9:20 

4 20 

ESE 

Clear 

0 

0 

Calm 

1134 

Metre 

800 

1463 

5 

9:20 

4 20 

ESE 

Clear 

0 

0 

Calm 

1135 

Metre 

900 

1646 

5 

9:20 

4 20 

ESE 

Clear 

0 

0 

Calm 

1136 

Metre 

1000 

1829 

5 

9:20 

4 20 

ESE 

Clear 

0 

0 

Calm 

1137 

Metre 

600. 

1097 

6 

8:55 

4 5 

SSW 

Overcast 

w 

2 

Moderate 

1138 

Metre 

600 

1097 

6 

8:55 

4 4 

SSW 

Overcast 

w 

2 

Moderate 

1139 

Metre 

700 

1280 

6 

8:55 

4 5 

SSW 

Overcast 

w 

2 

Moderate 

1140 

Metre 

700 

1280 

6 

8:55 

4 5 

SSW 

Overcast 

w 

2 

Moderate 

1141 

Metre 

800 

1463 

6 

8:55 

4 5 

SSW 

Overcast 

w 

2 

Moderate 

1142 

Metre 

800 

1463 

6 

8:55 

4 5 

SSW 

Overcast 

w 

2 

Moderate 

1143 

Metre 

500 

914 

7 

9:00 

4 0 

E to NE 

Clear 

NW 

2 

Moderate 

1144 

Metre 

500 

914 

7 

9:00 

4 0 

E to NE 

Clear 

NW 

2 

Moderate 

1145 

Metre 

600 

1097 

7 

9:00 

4 0 

E to NE 

Clear 

NW 

2 

Moderate 

1146 

Metre 

600 

1097 

7 

9:00 

4 0 

E to NE 

Clear 

NW 

2 

Moderate 

1147 

Metre 

700 

1280 

7 

9:00 

4 0 

E to NE 

Clear 

NW 

2 

Moderate 

1148 

Metre 

700 

1280 

7 

9:00 

4 0 

E to NE 

Clear 

NW 

1 2 

Moderate 

1149 

Metre 

500 

914 

8 

8:55 

4 35 

E 

Overcast 

0 

0 

Calm 

1150 

Metre 

500 

914 

8 

8:55 

4 35 

E 

Overcast 

0 

1 0 

Calm 

1151 

Metre 

600 

1097 

8 

8:55 

4 35 

E 

Overcast 

0 

0 

Calm 

1152 

Metre 

600 

1097 

8 

8:55 

4 35 

E 

Overcast 

0 

0 

Calm 

1153 

Metre 

700 

1280 

8 

8:55 

4 35 

E 

Overcast 

0 

0 

Calm 

1154 

Metre 

700 

| 1280 

8 

8:55 

4 35 

E 

Overcast 

0 

: 0 

Calm 

1155 

Metre 

400 

732 

10 

9:12 

4 3 

SW 

Clear 

w 

! 3 

Moderate 

1156 

Metre 

500 

914 

10 

9:12 

4 3 

sw 

Clear 

w 

3 

Moderate 

1157 

Metre 

500 

914 

10 

9:12 

4 3 

SW 

Clear 

w 

1 3 

Moderate 

1158 

Metre 

600 

1097 

10 

9:12 

4 3 

sw 

Clear 

w 

1 3 

Moderate 

1159 

Metre 

700 

1280 

10 

9:12 

4 3 

sw 

Clear 

w 

3 

Moderate 

1160 

Metre 1 

800 

1463 

10 

9:12 

4 3 

sw 

Clear 

w 

3 

Moderate 

1161 

Metre 

500 

914 

11 

9:15 

4 25 

SSW 

Overcast 

sw 

2 

Moderate 

1162 

Metre 

800 

1463 

11 

9:15 

4 25 

SSW 

Overcast 

sw 

2 

Moderate 

1163 

Metre 

800 

1463 

11 

9:15 

4 25 

SSW 

Overcast 

sw 

2 

Moderate 

1164 

Metre 

800 

1463 

11 

9:15 

4 25 

SSW 

Overcast 

sw 

2 

Moderate 

1165 

Metre 

900 

1646 

11 

9:15 

4 25 

SSW 

Overcast 

sw 

2 

Moderate 

1166 

Metre 

900 

1646 

11 

9:15 

4 25 

SSW 

Overcast 

sw 

2 

Moderate 

1167| 

Metre 

500 

914 1 

12 

9:42 

4 18 

ESE 

Overcast 

SE 

2 

Swell 

1168 

Metre 

600 

1097 

12 

9:42 

4 18 

ESE 

Overcast 

SE 

2 

Swell 











































42 


Zoologica: N. Y. Zoological Society 
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Individual Nets and Data— Continued 


Net 

No, 

Type 

of 

Net 

Depth 

Date 

1931 

Start 
of Haul 

Dura¬ 
tion of 
Haul 

Direction 
of Haul 


Wind 


Fath¬ 

oms 

Metres 

Weather 

Direction 

Force 

Sea 

1169 

Metre 

700 

1280 

Aug. 

12 

9:42 AM 

H M 

4 18 

ESE 

Overcast 

SE 

2 

Swell 

1170 

Metre 

800 

1463 

12 

9:42 

4 18 

ESE 

Overcast 

SE 

2 

Swell 

1171 

Metre 

900 

1646 

12 

9:42 

4 18 

ESE 

Overcast 

SE 

2 

Swell 

1172 

Metre 

1000 

1829 

12 

9:42 

4 18 

ESE 

Overcast 

SE 

2 

Swell 

1173 

Metre 

400 

732 

14 

9:20 

3 0 

ESE 

Overcast 

NE 

4 

Rough 

1174 

Metre 

500 

914 

14 

9:20 

3 0 

ESE 

Overcast 

NE 

4 

Rough 

1175 

Metre 

600 

1097 

14 

9:20 

3 0 

ESE 

Overcast 

NE 

4 

Rough 

1176 

Metre 

700 

1280 

14 

9:20 

3 0 

ESE 

Overcast 

NE 

4 

Rough 

1177 

Metre 

800 1 

1463 

14 

9:20 

3 0 

ESE 

Overcast 

NE 

4 

Rough 

1178 

Metre 

900 ' 

1646 

14 

9:20 

3 0 

ESE 

Overcast 

NE 

4 

Rough 

1179 

Metre 

0 

0 

14 

8:30PM 

30 

S and N 

No moon 

SE 

2 

Calm 

1180 

Metre 

500 

914 

15 

9:20AM 

4 0 

E to NE 

Clear 

E 

1 

Swell 

1181 

Metre 

600 

1097 

15 

9:20 

4 0 

E to NE 

Clear 

E 

1 

Swell 

1182 

Metre 

700 

1280 

15 

9:20 

4 0 

E to NE 

Clear 

E 

1 

Swell 

1183 

Metre 

800 

1463 

15 

9:20 

4 0 

E to NE 

Clear 

E 

1 

Swell 

1184 

Metre 

800 

1463 

15 

9:20 

4 0 

E to NE 

Clear 

E 

1 

Swell 

1185 

Metre 

900 

1646 

15 

9:20 

4 0 

E to NE 

Clear 

E 

1 

Swell 

1186 

Metre 

0 

0 

16 

8:00PM 

40 

S 

No moon 

SW 

1 

Calm 

1187 

Metre 

400 

732 

16 

9:43AM 

3 57 

wsw 

Overcast 

w 

2 

Swell 

1188 

Metre 

500 

914 

16 

9:43 

3 57 

wsw 

Overcast 

w 

2 

Swell 

1189 

Metre 

700 

1280 

16 

9:43 

3 57 

wsw 

Overcast 

w 

2 

Swell 

1190 

Metre 

900 

1646 

16 

9:43 

3 57 

wsw 

Overcast 

w 

2 

Swell 

1191 

Metre 

1000 

1829 

16 

9:43 

3 57 

wsw 

Overcast 

w 

2 

Swell 

1192 

Metre 

1000 

1829 

16 

9:43 

3 57 

wsw 

Overcast 

w 

2 

Swell 

1193 

Metre 

500 

914 

17 

9:45 

4 15 

E to NE 

Overcast 

N 

2 

Swell 

1194 

Metre 

700 

1280 

17 

9:45 

4 15 

E to NE 

Overcast 

N 

2 

| Swell 

1195 

Metre 

800 

1463 

17 

9:45 

4 15 

E to NE 

Overcast 

N 

2 

Swell 

1196 

Metre 

800 

1463 

17 

9:45 

4 15 

E to NE 

Overcast 

N 

2 

Swell 

1197 

Metre 

1000 

1829 

17 

9:45 

4 15 

E to NE 

Overcast 

N 

2 

Swell 

1198 

Metre 

: 1000 

1829 

17 

9:45 

4 15 

E to NE 

Overcast 

N 

2 

Swell 

1199 

Metre 500 

914 

19 

9:49 

3 51 

SE to E 

Overcast 

SW 

1 

Swell 

1200 

Metre 

s 600 

1097 

19 

9:49 

3 51 

SE to E 

Overcast 

1 SW 

1 

Swell 

1201 

Metre 

s 800 

1463 

19 

9:49 

3 51 

SE to E 

Overcast 

sw 

1 

Swell 

1202 

Metre 

s 800 

1463 

19 

9:49 

3 51 

SE to E 

Overcast 

sw 

1 

Swell 

1203 

Metre 900 

1646 

19 

9:49 

3 51 

SE to E 

Overcast 

sw 

1 

Swell 

1204 

Metre 900 

1646 

19 

9:49 

3 51 

SE to E 

Overcast 

sw 

1 

1 Swell 

1205 

Metre 

i 700 

1280 

20 

9:23 

4 45 

SW 

Clear 

sw 

3 

Swell 

1206 

> Metre 

; 800 

1463 

20 

9:23 

4 45 

sw 

Clear 

sw 

3 

Swell 

1207 

' Metre 

; 900 

1646 

20 

9:23 

4 45 

SW 

Clear 

sw 

3 

Swell 

120S 

1 Metre 

} 900 

1646 

20 

9:23 

4 45 

sw 

Clear 

sw 

3 

Swell 

1206 

> Metre 1000 

1829 

20 

9:23 

4 45 

sw 

Clear 

sw 

3 

Swell 

121C 

1 Metre 1000 

1829 

20 

9:23 

4 45 

sw 

Clear 

sw 

3 

Swell 

1211 

. Metre 300 

549 

21 

10:55 

1 40 

E 

Overcast 

sw 

4 

Rough 

12 IS 

l Metre 400 

732 

21 

10:55 

1 40 

E 

Overcast 

sw 

4 

Rough 

121c 

1 Metr< 

2 900 

1646 

21 

10:55 

1 40 

E 

Overcast 

sw 

4 

Rough 

1214 

[ Metr< 

e 1000 

1829 

21 

10:55 

1 40 

E 

Overcast 

sw 

4 

Rough 

1211 

> Metri 

e 1000 

1829 

21 

10:55 

1 40 

E 

Overcast 

1 sw 

4 

Rough 

121( 

3| Metre 1000 

1829 

21 

,10:55 

1 40 

E 

Overcast 

sw 

4 

Rough 

1217 Metre 600 

1097 

24 

9:40 

3 56 

SW 

Overcast 

1 sw 

1 3 

Swell 

12181 Metre 700 

1280 

1 24 

9:40 

3 56 

SW 

Overcast 

1 sw 

3 

Swell 
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Individual Nets and Data — Continued 


Net 

No. 

Type 

of 

Net 

Depth 


Start 
of Haul 

Dura¬ 
tion of 
Haul 

Direction 
of Haul 

1 

Wind 


Fath¬ 

oms 

Metres 

1931 

Weather 

Direction 

Force 

Sea 

1219 

Metre 

900 

1646 

Aug. 

24 

9:40AM 

H M 

3 56 

SW 

Overcast 

SW 

3 

Swell 

1220 

Metre 

1000 

1829 

24 

9:40 

3 56 

SW 

Overcast 

SW 

3 

Swell 

1221 

Metre 

1000 

1829 

24 

9:40 

3 56 

SW 

Overcast 

SW 

3 

Swell 

1222 

Metre 

1000 

1829 

24 

9:40 

3 56 

SW 

Overcast 

SW 

3 

Swell 

1223 

Metre 

0 

0 

24 

8:20PM 

30 

Circle 

Moonlight 

.SW 

1 

Calm 

1224 

4'Dr. 

1500 

2730 

26 

9:35AM 

30 

WSW 

Clear 

SW 

1 

Calm 

1225 

4'Dr. 

1000 

1829 

26 

1:20PM 

30 

wsw 

Clear 

SW 

1 

Calm 

1226 

Metre 

300 

549 

27 

9:16AM 

4 19 

WSW 

Clear 

ssw 

1 

Calm 

1227 

Metre 

400 

732 

27 

9:16 

4 19 

WSW 

Clear 

ssw 

1 

Calm 

1228 

Metre 

500 

914 

27 

9:16 

4 19 

WSW 

Clear 

ssw 

1 

Calm 

1229 

Metre 

800 

1463 

27 

9:16 

4 19 

WSW 

Clear 

ssw 

1 

Calm 

1230 

Metre 

900 

1646 

27 

9:16 

4 19 

WSW 

Clear 

ssw 

1 

Calm 

1231 

Metre 

1000 

1829 

27 

9:16 

4 19 

WSW 

Clear 

ssw 

1 

Calm 

1232 

Metre 

0 

0 

27 

8:00PM 

20 

s 

Clear 

SW 

2 

Calm 

1233 

4'Dr. 

1000 

1829 

28 

9:30AM 

34 

wsw 

Clear 

wsw 

1 

Calm 

1234 

4'Dr. 

1000 

1829 

28 

11:58 

32 

wsw 

Clear 

wsw 

1 

Calm 

1235 

Metre 

500 

914 

29 

9:27 

4 23 

SW 

Overcast 

w 

1 

Calm 

1236 

Metre 

600 

1097 

29 

9:27 

4 23 

SW 

Overcast 

w 

1 

Calm 

1237 

Metre 

700 

1280 

29 

9:27 

4 23 

SW 

Overcast 

w 

1 

Calm 

1238 

Metre 

800 

1463 

29 

9:27 

4 23 

SW 

Overcast 

w 

1 

Calm 

1239 

Metre 

900 

1646 

29 

9:27 

4 23 

SW 

Overcast 

w 

1 

Calm 

1240 

Metre 

1000 

1829 

29 

9:27 

4 23 

SW 

Overcast 

w 

1 

Calm 

1241 

Metre 

500 

914 

31 

9:33 

4 2 

E 

Overcast 

w 

2 

Swell 

1242 

Metre 

600 

1097 

31 

9:33 

4 2 

E 

Overcast 

w 

2 

Swell 

1243 

Metre 

700 

1280 

31 

9:33 

4 2 

E 

Overcast 

w 

2 

Swell 

1244 

Metre 

800 

1463 

31 

9:33 

4 2 

E 

Overcast 

w 

2 

Swell 

1245 

Metre 

900 

1646 

31 

9:33 

4 2. 

E 

Overcast 

w 

2 

Swell 

1246 

Metre 

1000 

1829 

31 

9:33 

4 2 

E 

Overcast 

w 

2 

Swell 

1247 

Metre 

500 

914 

Sept. 

1 

9:35 

4 0 

E to ENE 

Overcast 

NE 

3 

Swell 

1248 

Metre 

600 

1097 

1 

9:35 

4 0 

E to ENE 

Overcast 

NE 

3 

Swell 

1249 

Metre 

700 

1280 

1 

9:35 

4 0 

E to ENE 

Overcast 

NE 

3 

Swell 

1250 

Metre 

800 

1463 

1 

9:35 

4 0 

E to ENE 

Overcast 

NE 

3 

Swell 

1251 

Metre 

900 

1646 

1 

9:35 

4 0 

E to ENE 

Overcast 

NE 

3 

Swell 

1252 

Metre 

1000 

1S29 

1 

9:35 

4 0 

E to ENE 

Overcast 

NE 

3 

Swell 

1253 

Metre 

0 

0 

1 

7:30PM 

30 

S 

Clear 

SW 

2 

Calm 

1254 

Metre 

500 

914 

3 

9:10AM 

4 25 

E 

Clear 

E 

1 

Swell 

1255 

Metre 

600 

1097 

3 

9:10 

4 25 

E 

Clear 

E 

1 

Swell 

1256 

Metre 

700 

1280 

3 

9:10 

4 25 

E 

Clear 

E 

1 

Swell 

1257 

Metre 

800 

1463 

3 

9:10 

4 25 

E 

Clear 

E 

1 

Swell 

1258 

Metre 

900 

1646 

3 

9:10 

4 25 

E 

Clear 

E 

1 

Swell 

1259 

Metre 

1000 

1829 

3 

9:10 

4 25 

E 

Clear 

E 

1 

Swell 

1260 

Metre 

500 

914 

4 

9:26 

4 14 

SE to E 

Clear 

S 

3 

Swell 

1261 

Metre 

600 

1097 

4 

9:26 

4 14 

SE to E 

Clear 

s 

3 

Swell 

1262 

Metre 

700 

1280 

4 

9:26 

4 14 

SE to E 

Clear 

s 

3 

Swell 

1263 

Metre 

800 

1463 

4 

9:26 

4 14 

SE to E 

Clear 

s 

3 

Swell 

1264 

Metre 

900 

1646 

4 

9:26 

4 14 

SE to E 

Clear 

s 

3 

Swell 

1265 

Metre 

1000 

1829 

4 

9:26 

4 14 

SE to E 

Clear 

s 

3 

Swell 

1266 

4'Dr. 

1500 

2730 

5 

8:59 

36 

SW 

Clear 

SW 

2 

Calm 

1267 

4'Dr. 

1500 

2730 

5 

11:38 

35 

SW 

Clear 

SW 

2 

Calm 
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Individual Nets and Data — Continued 


Net 

No. 

Type 

of 

Net 

Depth 

Date 

1931 

Start 
of Haul 

Dura¬ 
tion of 
Haul 

Direction 
of Haul 


Wind 


Fath¬ 

oms 

Metres 

W eather 

Direction 

Force 

Sea 





Aug. 


H 

M 






1268 

4'Dr. 

1100 

2002 

5 

2:09PM 


31 

SW 

Overcast 

SW 

2 

Calm 

1269 

Metre 

0 

0 

4 

8:00 


20 

SE 

No moon 

SW 

2 

Calm 

1270 

Metre 

500 

914 

7 

9:31AM 

4 

29 

SW 

Clear 

SW 

3 

Moderate 

1271 

Metre 

600 

1097 

7 

9:31 

4 

29 

SW 

Clear 

SW 

3 

Moderate 

1272 

Metre 

700 

1280 

7 

9:31 

4 

29 

SW 

Clear 

SW 

3 

Moderate 

1273 

Metre 

800 

1463 , 

7 

9:31 

4 

29 

SW 

Clear 

SW 

3 

Moderate 

1274 

Metre 

900 

1646 

7 

9:31 

4 

29 

SW 

Clear 

SW 

3 

Moderate 

1275 

Metre 

1000 

1829 

7 

9:31 

4 

29 

SW 

Clear 

SW 

3 

Moderate 

1276 

Metre 

500 

914 

9 

9:26 

4 

34 

E to NE 

Overcast 

NW 

2 

Swell 

1277 

Metre 

600 

1097 

9 

9:26 

4 

34 

E to NE 

Overcast 

,NW 

2 

Swell 

1278 

Metre 

700 

1280 

9 

9:26 

4 

34 

E to NE 

Overcast 

NW 

2 

Swell 

1279 

Metre 

800 

1463 

9 

9:26 

4 

34 

E to NE 

Overcast 

NW 

2 

Swell 

1280 

Metre 

900 

1646 

9 

9:26 

4 

34 

E to NE 

Overcast 

NW 

2 

Swell 

1281 

Metre 

1000 

1829 

9 

9:26 

4 

34 

E to NE 

Overcast 

NW 

2 

Swell 

1282 

Metre 

500 

914 

10 

9:30 

4 

5 

ESE 

Clear 

N 

1 

Calm 

1283 

Metre 

600 

1097 

10 

9:30 

4 

5 

ESE 

Clear 

N 

1 

Calm 

1284 

Metre 

700 

1280 

10 

9:30 

4 

5 

ESE 

Clear 

N 

1 

Calm 

1285 

Metre 

800 

1463 

10 

9:30 

4 

5 

ESE 

Clear 

N 

1 

Calm 

1286 

Metre 

900 ' 

1646 

10 

9:30 

4 

5 

ESE 

Clear 

N 

1 

Calm 

1287 

Metre 

1000 

1829 

10 

9:30 

4 

5 

ESE 

Clear 

N 

1 

Calm 

1288 

4'Dr. 

2000 

3640 

11 

12:54PM 


36 

NE 

Clear 

NE 

3 

Swell 

1289 

/Wire 
\ Metre 

300 

549 

11 

3:15 


30 

, N 

Clear 

NE 

3 

Swell 





Sept. 


H 

M 






1290 

Metre 

500 

914 

12 

9:30AM 

4 

40 

ESE 

(Clear 

0 

0 

Calm 

1291 

Metre 

600 

1097 

12 

9:30 

4 

40 

ESE 

Clear 

0 

0 

Calm 

1292 

Metre 

700 

1280 

12 

9:30 

4 

40 

ESE 

Clear 

0 

0 

Calm 

1293 

Metre 

800 

1463 

12 

9:30 

4 

40 

ESE 

Clear 

0 

0 

Calm 

1294 

Metre 

900 

1646 

12 

9:30 

4 

40 

ESE 

Clear 

0 

0 

Calm 

1295 

Metre 

1000 

| 1829 

12 

9:30 

4 

40 

ESE 

Clear 

0 

0 

Calm 

1296 

Metre 

600 

1097 

14 

9:48 

4 

17 

ESE 

Overcast 

E 

2 

Swell 

1297 

Metre 

700 

1280 

14 

9:48 

4 

17 

ESE 

Overcast 

E 

2 

Swell 

1298 

Metre 

800 

1463 

14 

9:48 

4 

17 

ESE 

Overcast 

E 

2 

Swell 

1299 

Metre 

900 

1646 

14 

9:48 

4 

17 

ESE 
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Individual Nets and Data—- Continued 
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